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Aanvraag omgevingsvergunning, tijdelijk aanleggen van een werkstrook voor 
het realiseren van een ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen 
station Oterleek en station Westwoud, Schermer (Alkmaar) 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 


Schermer 


Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning 


Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een om¬ 
gevingsvergunning hebben ontvangen: 


Schermer (Alkmaar): het tijdelijk aanleggen van een werkstrook voor het realiseren van een ondergrondse 
150 kV-hoogspanningsverbinding tussen station Oterleek en station Westwoud 

Datum ontvangst: 16 maart 2015. 


Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat over bovenstaande 
aanvra{a)g(en) nog geen besluit{en) is(zijn) genomen. Wilt u een aanvraag inzien dan kan dit alleen 
nadat u een afspraak heeft gemaakt bij de unit Vergunning- en Subsidieverlening via telefoonnummer 
14 072. 
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